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УПРАВЛЕНИЕ МИКРОЭКОЛОГИЕЙ 
ОРГАНИЗМА ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 


БЕЗОПАСНОСТИ 


В последние годы ведущее место в па- 
тологии сельскохозяйственных животных 
занимают болезни молодняка, основной 
причиной гибели его являются кишечные 
и острые респираторные инфекции, обус- 
ловленные в значительной мере наруше- 
ниями микроэкологии организма: дисбак- 
териозами, иммунодефицитным состояни- 
ем и истощением адаптационных механиз- 
мов. Большой проблемой продолжают ос- 
таваться болезни репродуктивных органов 
коров, в частности, эндометриты и масти- 
ты, что во многом связано также с указан- 
ными выше явлениями. Современные ис- 
следователи находятся в состоянии посто- 
янного поиска оптимальной стратегии и 
тактики в борьбе за поддержание здоровья 
продуктивных животных, а также за обес- 
печение продовольственной безопасности 
и получение качественной и экологически 
чистой продукции животноводства. 

Нами в течение нескольких лет в ряде 
животноводческих хозяйств Нижегородс- 
кой области применялись научно обосно- 
ванные системы повышения ветеринарно- 
го благополучия крупного рогатого скота 
с помощью физиологических методов кор- 
рекции микроэкологии животных. 

Хорошие результаты получены при ле- 
чении телят с клиническими признаками 
кишечных расстройств с помощью таких 
физиологических корректоров микроэко- 
логии, как пробиотики. Для изучения кор- 
ригирующего влияния на микробиоценозы 
животных различных пробиотиков были 
использованы препараты живых бактерий 
нормофлоры: суппозитории с бифидум- и 


лактобактериями, с окарином (3 штамма 
Е.со| и 1 штамм Зерюсоссиз ЁаесаШз) ‚ а 
также лиофильно высушенные препараты 
окарин, бифидум- и лактобактерин ( пред- 
приятие «ИмБио», г. Нижний Новгород) и 
жидкий препарат ветолакт (ОАО «Биоав- 
томатика», г. Нижний Новгород). 

Результаты показали, что применение 
бактерийных препаратов при лечении ки- 
шечных расстройств у телят позволило 
значительно ускорить сроки излечения 
(рис. 1), сохранить всех телят и обеспечить 
прибавку в весе в среднем от 1 до 7 кг за 
время эксперимента. В контрольной груп- 
пе, получавшей традиционное лечение, па- 
деж составил 10%, наблюдалась низкая 
прибавка в весе по группе, а отдельные жи- 
вотные за период эксперимента уменьши- 
ли массу тела. 

Препараты пробиотиков (бифидум- и 
лактобактерин) и специфических бакте- 
риофагов с высокой эффективностью бы- 
ли использованы для лечения различных 
форм эндометритов коров, которые, как 
нами показано, развивались на фоне нару- 
шения микроэкологии генитального трак- 
та и формирования полимикробных ассо- 
циаций из патогенных и условно-патоген- 
ных бактерий при резком уменьшении (до 
полного отсутствия) количества собствен- 
ных лакто- и бифидобактерий. При этом, 
большинство выделенных нами бактери- 
альных культур проявили лекарственную 
устойчивость к широкому спектру антиби- 
отических препаратов. 

Использование для лечения только 
пробиотических препаратов привело к 
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Рис. 1. Динамика сроков излечения телят с желудочно-кишечными расстройствами при 
коррекции микробиоценозов кишечника пробиотическими препаратами (14 дней) 


Таблица 
Влияние коррекции микробиоценозов коров при лечении острых 
эндометритов на технологические показатели 
Группы животных по видам лечения Клинически 
Технолологичес- здоровые 
кие показатели Традиционная | Пробиоти-| Бактерио- | Пробиотики + бак-| животные 
терапия (п=4) | ки (п=4) | фаги (п=4) | териофаги (п=2) (п=10) 
Сроки излечения, дни 16,5-1,55 750,40 7.0-0,25 6,5+0,35 
Оплодотворяемость _ Е р р 
от первого осеменения 
Кратность последу- 
ЩИ Осмо НЬНий 4,2+0,5 3,5=0,23 3,5=0,5 2,5=0,4 3,4=0,4 
продолжительное | 1120506 |\5923427 || 6800 415+8,5 74,5+5,3 
сервис периода, дни 


улучшению и, в конечном итоге, норма- 
лизации микробиоценозов генитально- 
го тракта коров, что, в свою очередь, поз- 
волило сократить срок лечения до 7,5+0,4 
дня (в контроле 16,5-1,5), сервис-периода 
до 59,7+=12,7 дней (в контроле-112,0-5,5), 
кратность осеменения составила 3,5-0,3 (в 
контроле 4,2-0,4). 

Бактериофаготерапия, как мономе- 
тод, также способствовала сокращению 
сроков лечения до 7,0-0,2 дня (в контроле 
16,5=1,5), сервис-периода до 68,7=10,0 дней 
(в контроле-112,0-5,5), кратность осемене- 
ния составила 3,5-0,5 (в контроле 4,2+0,4). 

Наилучшие результаты получены при 
комплексном лечении больных животных 
с применением пробиотических и бакте- 
риофаговых препаратов: достигнуто со- 
кращение срока излечения до 6,5+0,3 дня 
(в контроле 16,5-1,5), сервис-периода до 
47,5=8,5 дней (в контроле-112,0-5,5), крат- 
ность осеменения составила 2,5-0,3 (в кон- 


троле 4,2=0,4) (рис. 2, табл.). 

При изучении маститной патологии 
коров установили, что важным этиологи- 
ческим фактором этого заболевания яв- 
ляются полимикробные ассоциации, фор- 
мирующиеся в молочной железе. Как пра- 
вило, острые формы маститов коров со- 
провождаются появлением и развитием 
в тканях молочной железы патогенной 
(51. аузвааснае, 5. аигеиз) и условно-пато- 
генной (5. ер4етти4Ь. 5. хуюозиз, Сап@йаа 
5рр.) микрофлоры. Между присутстви- 
ем в составе микрофлоры генитального 
тракта коров и их молочной железы отде- 
льных видов микроорганизмов (5. аигеиз, 5. 
ерл4етпи4 Е и 5. ху[о5и5) и развитием в этих 
органах воспалительного процесса уста- 
новлена тесная прямая корреляция (коэф- 
фициент корреляции г=-0,94). 

По литературным данным, рядом эф- 
фектов, которые можно было бы исполь- 
зовать в терапии и профилактике маститов 
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Рис. 2. Динамика изменений в структуре маточно-цервикальных микробиоценозов коров в результа- 
те сочетанного лечения острого эндометрита пробиотическими (лакто- и бифидумбактерин) и бак- 


териофаговыми препаратами 


у коров, обладает электромагнитное излу- 
чение крайне высоких частот (ЭМИ КВЧ) 
мм-диапазона. На сегодняшний день дока- 
зано, что мм-излучение является антиок- 
сидантом физической природы, вызывает 
улучшение микроциркуляции крови в пов- 
режденных тканях, оказывает антистрес- 
сорное действие, снижает импульсную ак- 
тивность и пороги восприятия рецепторов, 
оказывает противоотечный, противовос- 
палительный и противоболевой эффект 
п,2,3,4]. 

Нами в лечебно-профилактических ме- 
роприятиях при маститах крупного рога- 
того скота в условиях эксперимента был 
использован метод электромагнитного 
излучения крайне высоких частот (ЭМИ 
КВЧ) мм-диапазона. Для проведения опы- 
тов был использован аппарат для КВЧ-те- 
рапии «ПОРТ-ЭЛМ/ННУ» с рабочей часто- 
той 42,25 Ггц. 

С лечебной целью мм-воздействие про- 
водили в зоне биологически активных то- 
чек, расположенных у основания сосков 
вымени коров. В профилактических целях 
использовали другую конструкцию аппара- 
та, который закреплялся на стаканчики до- 
ильного аппарата, что позволяло проводить 
воздействие мм-излучения в момент дойки. 

В результате проведенных исследова- 
ний установили, что применение милли- 
метрового излучения является перспек- 
тивным методом нормализации гомеоста- 
за молочной железы. Использование ЭМИ 
КВЧ-терапии на фоне этиотропной тера- 
пии сокращало продолжительность лече- 


ния и увеличивало процент излеченных 
животных, однако данный способ воздейс- 
твия не замещал этиотропную терапию 
при сформировавшемся мастите. Однако 
мм-излучение как метод физиологическо- 
го нормализующего воздействия на тка- 
ни животного позволяет поддерживать го- 
меостаз вымени и профилактировать раз- 
витие мастита, что может иметь большое 
значение в обеспечении экологической 
чистоты продукции животноводства. 

Метод ЭМИ КВЧ-терапии был исполь- 
зован также как способ коррекции систем- 
ных иммунодефицитов для профилакти- 
ки желудочно-кишечных болезней у но- 
ворожденных телят в условиях хозяйства. 
Телятам опытной группы в течение 10- 
12 дней после рождения, проводили воз- 
действие ЭМИ КВЧ с помощью аппарата 
«ПОРТ - ЭЛМ/Н» один раз в сутки на об- 
ласти щитовидной и вилочковой желёз по- 
очередно. 

Результаты показали, что в группе те- 
лят под воздействием ЭМИ КВЧ значи- 
тельно повысились иммунобиологические 
показатели крови (количество лейкоци- 
тов - на 42,8%, гемоглобин и общий белок 
сыворотки крови - на 13,5-14,0%, бактери- 
цидная и лизоцимная активность - на 32.0- 
40,4%, количество общих иммуноглобули- 
нов - на 35,9%,Т-и В-лимфоцитов на 673- 
86,7) и в результате достигнута 100%-ная 
сохранность (в контроле -— 80%). 

Таким образом, комплексное примене- 
ние системы экологических методов кор- 
рекции микроэкологии животных, вклю- 
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чающей нормализацию микробиоцено- 
зов и стимулирование иммунной системы в 
физиологических режимах, позволяет до- 


стигнуть ветеринарного благополучия И 
приблизиться к получению экологически 
ЧИСТОЙ продукции животноводства. 


РЕЗЮМЕ 

Изучена эффективность применения биологических препаратов (пробиотиков и бактериофагов) 
для предотвращения и лечения желудочно-кишечных расстройств телят раннего возраста , а также 
для лечения коров с острыми формами эндометрита. Показана эффективность мм-излучения для 
лечения острых форм мастита коров и в целях стимуляции иммунной системы новорожденных те- 
лят для повышения общей резистентности, сопротивляемости организма и профилактики желудоч- 
но-кишечных болезней. 


ЗОММАКУ 
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ПРЕПАРАТА СЕЛЕКОР 


В настоящее время в медицине и ветери- 
нарии применяются неорганические и орга- 
нические препараты селена (А.Н. Алимен- 
ко, 2004; В.И. Беляев и др., 2004). Неоргани- 
ческие - селенит или селенат натрия, бария 
и др. довольно токсичны (1-2 класс токсич- 
ности), с низкой биодоступностью (20-30%) 
и менее эффективны, чем органические. Из 
органических препаратов селена исполь- 
зуются селенофилы, дрожжевой биоселен, 
ДАФС-25, селенопиран и, практически неи- 
зученный, селекор — диметилдипиразолил- 
селенид (ДМДПСд). В литературе имеются 
даные по токсичности селекора для крыс, 
но они довольно противоречивы (И.В. Са- 
ноцкий, 2001). Поэтому целью наших ис- 


следований было проведение токсико-мет- 
рической оценки селекора с помощью экс- 
пресс-биотеста на инфузориях Рагатеспит 
саи4даит (В.С. Бузлама и др., 1997). Данная 
методика позволяет оценить как биостиму- 
лирующее, так и бактерицидное действие 
новых лекарственных препаратов. 

В экспериментах использовали клон 
парамеций, находящихся в стационарной 
фазе роста. 

Результаты рассчитывали по формуле: 
ИБА=Т//ТГ,, где ИБА - индекс биологичес- 
кой активности; 

Т,‚- продолжительность жизни (минут) 
под действием разрешающего фактора 
клеток, проживших 24 часа в среде с испы- 
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